Work OrderID 59092 ШІ 23 


Wednesday, Мау 26, 2010 10:35:56 АМ 


каш чары Л m ИШИП s= 1117 


Revision ID: 


Нет Name; — Mesh (350 Basket Long, Base) NEM | 
Start Date: — 5262010 Start Qty: p» ІШІШ Cust Item ID: 
Required Date: 5/31/2010 Req'd Qty: 2\00 ІІ ІІ Customer: 
Reference: | 
S 
Approvals: Process Plan: Ж pa «5522 Tooling: Date: m ih |Ш || | lI ! 
ОС: Date: — | J SPC(Y/Ny Date: UE ІШ || | [| II 
Sequence ID/ Operation Set Up/ Tool ID Tool£ Plan Accept Reject Reject Insp. 
Work Center ID Description Run Hours Code Qty Qty Number Stamp 
| Draw Nbr Revision Nbr | 
| D4020 A 
100 0.00 
#IIIIÓƏO I FLOW актам 0€ 
Shear Memo 0.00 
Shear 1-Cut mesh at 96.00" (when mesh is on D3913-041 trim mesh to finish size) 


ФО 1е-06-е? 


120 ` ОС5- Inspect part completeness to step оп W/O 0.00 q 

LLL MP БАТ &) 

Quality Control 1 

130 Identify аз per dwg & Stock Location Око у 0.00 

ШІШІ Ф Ху 060A. 
Packaging Memo 0.00 


Packaging 


Dart Aerospace Ltd 
W/O: WORK ORDER CHANGES 
Approval 


DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Chief Eng / 


Approval 


QC Inspector 


Part No: | РАВ #: _______ Fault Category: NCR: Yes Мо ООА: Date: 
Resolution: то Disposition: 2 ОА: М/С Closed: Date: 
NCR: | WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


T Corrective Action Section В "n 
Description of NC — : — | Verification | Approval | Approval 
DATE | STEP Section А Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng | Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMSQuality Аѕѕигапсе\арргоуеа QANCRWO RevE 


Work Order ID 59092 
‚ Wednesday, May 26, 2010 10:35:56 AM 


Ши 


Раве2 


UM = ШПИШИПЦЦЕИЕ С ТІ 
Revision ID: 
Hem Мате: Mesh (350 Basket Long, Base) | s» [ШЇ 
Start Date: 5/26/2010 Start Qty: 2.00 | |!!! 
Required Date: 5/31/2010 Req'd Qty: 2.00 ІШ 
Reference: 
| Run зап ЇЇ 
Approvals: Process Plan: Date: Tooling: 
Stop | 

ос: Date: SPC (Y/N): ІШІ 
Sequence ID/ Operation Set Up/ Tool£ Plan Accept Reject Reject Insp. 
Work Center ID Description Run Hours Code Qty Qty Number Яа 
140 C21- Final Inspection - Work Order Release 0.00 [ d. 
ШІШІ (02492-74 
QC Memo 0.00 
Quality Control 


Қосар ар 


Dart Aerospace Ltd 


W/O: WORK ORDER CHANGES ui 
Approval 


DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Chief Eng/ | Approval 
| _ Prod Mgr QC Inspector 
Part No: РАВ #: — Fault Category: __ : NCR: Yes Мо DQA: Date: 
Resolution: _ Disposition: QA: N/C Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


== : Verification | Approval | Approval 
Initial Sign & Section C Chief Eng QC Inspector 
Chief Eng Date | 


Description of NC 
Section A 


Corrective Action Section B 
Action Description 


NCR: 
DATE | STEP 


H:WFORMS\Quality Assurance\approved QAWCRWO RevE 


Picklist Print 


Page 1 
Wednesday, Мау 26, 2010 10:36:01 AM 
Work Order 10: 39002 ТОСО 
Parent Item: 040204 11111111) 
Parent Item Мате: Mesh (350 Basket Long, Base) Start Date: 5/26/2010 Required Date: 5/31/2010 
Comments: ` IPP RevA: new issue DD 09.11.26 verified by:EC `. [PP Rev:B as Start Qty: 2.00 ^ Required Qty: 2.00 
per dwg revA 10.03.15 verified by:EC 
Component Кет ID/ Replacement Mfg/ Bin Primary Last Route Unitof | Qtyon Qty per Kit Total Qty Date Status 
Item Name Item ID Purch Item Location Location Seq ID Measure Hand Otv Issued Issued 
М304ЕХ0.75-16Е Purchased 100 sf 586.5561 32575 . 68.57895 
illu ШИ сло (o 
Expanded Metal Flat SS | SA (e — 2. 
Location Loc Oty Loc Code 
MAT 586.5561368 

111956 28 

112949 12 

113497 6.34 

113555 22.2888368 

114399 108.1523 

114594 89.775 324.4935 

114744 320 / 


Dart Aerospace Ltd 


W/O: WORK ORDER CHANGES 


Approval 
DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Chie Eng; | Approval 
2 Prod Маг QC Inspector 
Part No: РАВ #: ___ Fault Category: | NCR: Yes Мо БОЛ: Date: 
Cmn іш | Disposition: 5 ОА: М/С Closed: Date: 


WORK ORDER NON- CONFORMANCE (NCR) 


Corrective Action Section B m м 
Description of NC — ` — Verification | Approval | Approval 
Ба STEP Section A Initial . Action Description Sign & | Section C Chief Eng | QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


HMFORMSQuality Аззигапсе\арргоуед QANCRWO RevE 


SHOP COPY 
RETURN TO 
ENGINEERING 
UNCONTROLLED COPY 
SUBJECT TO AMENDMENT 
WITHOUT NOTICE 
WORK ORDER 
с 


p 


19.52 


гө» D4020-1 MESH (350 BASKET LONG, BASE) 
(SEE D4020-1F FOR LENGTH) 


[Š> р4020-3 {350 BASKET SHORT, BASE) 
E D4020-3F FOR LENGTH) 


ELEASE 


2010 ЫГ 
NOTES: 


1) MATERIAL-1: MAKE FROM D4020-1F 
-3: MAKE FROM D4020-3F 


2) FINISH: NONE 
3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
8 


NEW ISSUE 


[DESIGN | DART AEROSPACE LTD 
DRAWN HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
8) BREAK SHARP EDGES NA ал ол СНЕСКЕО | 
IDENTIFICATION: МА |меа.АРРА. | 22. ~ 04020 
7) WEIGHT: SEE D4020-1F & D4020-3F [APPROVED | Дуул 
8) LOCAL TRIM MAY BE NECESSARY TO CLEAR FASTENERS/STRUCTURE SEE NEXT ASSY FOR DETAILS [DEAPPR. | =@ 
9) PRE-FORMING OF MESH PER SHOP OPTION, THIS VIEW MAY BE USED FOR REF ONLY 5: 


DATE 1 0.03.04 EN COPYRIGHT © 2010 BY DART AEROSPACE LTD 


МОТ TO BE USED FOR ANY 


Dart Aerospace Ltd 
W/O: WORK ORDER CHANGES 
E Approval 


DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Chief Eng / 


Approval 
QC Inspector 


Part No: РАВ #: —  — 9 Fault Category: _ NCR: Yes No ООА: Date: 


Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 
- Verificati A || А I 


HMFORMSQuality Аззигапсећарргомед QANCRWO RevE 


Corrective Action Section B 


Action Description 
Chief Eng 


Description of NC 
Section A 


D4020-5: 95.25 
Г ы : D4020-7: 56.00 2 = 
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| 2.00 
< 55 bod 
< > | 1.25 
D4020-7 | D4020-5 
| š 25.00 50 44.66 = 
[S> D4020-5 MESH (350 BASKET LONG, 110 ; 47 
(LOCAL SECTION MESH SHOWN FOR CLARITY) lo у D RE L E A S E 
гэ» D4020-7 MESH (350 BASKET SHORT, LID) u 1010 -03- 12 Ë 
NOTES: LOCAL SECTI ESH SHOWN FOR CLARITY) м0 


О 
1) MATERIAL: AISI 304/316 EXPANDED STAINLESS STEEL MESH 3/4-16F 
DART AEROSPACE LTD 


REF DART SPEC. М304ЕХ0.75-16Ғ 
3 TOLERANCES PER DART 05! 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
: 1 WKESBURY, ONTARIO, CANADA 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED HAWKESBURY. 0 2 
5) BREAK SHARP EDGES: N/A 
6) IDENTIFICATION: N/A 
7) WEIGHT -5: 0.80 [65 APPROX 
-7: 4.49 Ibs APPROX 
8) LOCAL TRIM MAY BE NECESSARY TO CLEAR FASTENERS/STRUCTURE SEE NEXT ASSY FOR DETAILS 
9) TOLERANCE ON XX.XX DIMENSIONS + 0.06. 


8 7 6 5 4 


Dart Aerospace Ltd 


W/O: WORK ORDER CHANGES [e 
Approval 
DATE |STEP PROCEDURE CHANGE ChetEng; | Approval 


Part No: PAR #: ___ Fault Category: ; NCR: Yes Мо ПОЛ: Date: 


Resolution: Disposition: _ QA: N/C Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


Description of NC Verification Approval | Approval 
Chief Eng Date 


NOTE: Date & initial all entries 


Corrective Action | Section B 


Action Description 
Chief Eng 


HMFORMS Quality Аззигапсећарргомед QANCRW O RevE 


5252 
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ї8» 04020-11 END MESH, BASKET 


RELEASED 
2010 -03- 12 BJ 
мР 


МОТЕЗ: 

1) MATERIAL: AISI 304/316 EXPANDED STAINLESS STEEL MESH 3/4-16F 
REF DART SPEC. M304EX0.75-16F 

2) FINISH: NONE 

3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 

5) BREAK SHARP EDGES: N/A 

6) IDENTIFICATION: N/A 


7) WEIGHT: 1.22 ibs 
8) LOCAL TRIM MAY BE NECESSARY TO y FASTENERS/STRUCTURE SEE NEXT ASSY FOR DETAILS = - | 


9) TOLERANCE ОМ ХХ.ХХ DIMENSIONS + 0: DATE 
‚ 10.03.04 


Dart Aerospace Ltd | x 
М/О: WORK ORDER CHANGES 


Approval 


DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Cie Eng; | APPT kn 
Part No: РАН #: — Fault Category: | NCR: Yes Мо DQA: Date: 

Resolution: Disposition: x QA: N/C Closed: Date: __ 
NCR: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


d Corrective Action | Section B ИІ 
Description of МС — - — - Verification | Approval! | Approval 
DATE STEP Section A Initial Action Description Sign & Section C Chief Eng QC Inspector 
Chief Eng Chief Eng Date 


HMFORMS'Quality Аззигапсе\арргомеа QANCRWO RevE 


NOTE: Date & initial all entries 


D4020-1F 95.25 
D4020-3F 56.00 


ANSA 

VN 
NM 
ANNA 


WA 
ND 
WW 


AN 
! 


) 
М 
б 
009 


Q 
Q 


41 
[ | 2.25 
>z] 5.13 


(85 D4020-1F MESH (350 BASKET LONG BASE 
(LOCAL SECTION MESH SHOWN FOR CLARITY) 


D4020-3F MESH (350 BASKET SHORT, BASE 


(LOCAL SECTION MESH SHOWN FOR CLARITY) 44 


ДЕ LEASE 
M 


NOTES: ) 
1) MATERIAL: AISI 304/316 EXPANDED STAINLESS STEEL MESH 3/4-16F [DESIGN || 

| REF DART SPEC. M3O4EXO ТО DESIGN DART AEROSPACE LTD 
2) FINISH: NONE HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 


ERANCES: РЕК DART QS! 018 UNLESS OTHERWISE NOTED CHECKED | 8 ORAWING NO. 


3) UN (2 | 

3) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED МЕС. APPR 2 р4020 

5) BREAK SHARP EDGES: N/A И 

| WEIGHT ЧЕ: 17 33 bs APPROX arenon | AM 350 BASKET MESH (BASE 

7) WEIGHT -1F: 17.33 lbs А! Ч ка 
ЗЕ: 10.16 Ibs APPROX ОЕ АРРВ. 


8) TOLERANCE ON ХХ.ХХ DIMENSIONS + 0.06. DATE 10.03.04 


Dart Aerospace Ltd 


_ woo: WORK ORDER CHANGES Е 
Approval 
DATE | STEP PROCEDURE CHANGE Chief Eng / ре 


Part No: РАН #: — 


Fault Category: _ NCR: Yes No DQA: Date: 


Resolution: 8 Disposition: QA: N/C Closed: Date: 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


Description of NC ` Uorrecuve Авио ИВ: Verification | Approval 
Section A Action Description Sign & Section С Chief Eng 
Chief Eng 


HNMFORMS Quality Assuranceapproved QANCRWO RevE 


